οοπ|θοίμ[θ ἰη 5ρ664 οἵ 5ουπά 
ΤΠ 5ρθθά οἵ 5οιΠαΞ/100Ο0Ο πωπ]8η 5ἰΠάςθς5/5θο. 


ΤΠε δρθθά οἵ 5ουπΩ, | ροβἰμαίΐε , ἰ5 αἰγθοί!γ γοἰαίθα ἵο Πµπι8η 6ἰἠάθ. (5ἱΠκο-οαίϊ-5ἴερ-ιναἰκ) 

ΤΠε Ιεηπαίῃ οἵ ἴπο Ι6ᾳ-ύθοπι απα δἰΠάε-ύθοπι. Φοµπάξ 540π/5θο”- 5ΟΟΧ7ΟοπΠΙΞ900 φἰπίαθς. 

Το οεηίεγ οἵ οΓαν!γ οἵ {π6 ΠµΠΙ8η ὈοΏγ ἰ5 Ιοοαίθα {η {π6 πιθαάί8η ρθγρθπαίου|8γ οἵ 68οΠ 5ἱπίαθ, {πΘἱ ἰ5, (η {π6 πιἰααἰθ. 
50 8 ΓΊ8ῃ Π85 {ο ἄο 2χ600- 1000 οἰήα65 {οι 340πη. 

Εαππα(κ: ΙΠ {π6 ριοοθςς οἵ Πµπ]8η νναἰκίπα ΠοΠί-ΙεΠ [οοί-θίγάς 8η ἰπιβοίπ8!γ θαιαίεΓαἰ {ϑπα|6 ἱ5 {ογπιθά ννίΐῃ 
5ἰά6-70οπη. 

ΤΠε 5ρ66ά οἵ 5ο0υπ4 ἴῃ Ππ18ῃ5 ἰ6 οοηἰγααἰοίθα Ὀγ οι οἵ [8 ΟΓ08Η5, ἴπε 68. 

ΟΡνίοιδΙγ {π|6 ρεγοθρίοη ἄθρεπάς οη {π6 5Θπ6ο!γ οΓΏ8η οἵ {6 Ιἰνίπο ογηθπἰδπη. 

Τπθγθῖογθ ἴπ6 οαἰ, ἴπθ ἄοᾳα, ἴπ6 {{σθτ, {π6 68016, ἴπο {υπ|6, 8 πιου56, 8 Π5ῇῃ, εἶο. οἰποθ ἴπ6γ πᾶνθ 

ΡἱΠεγεηπί ΠθαΓίπο ο/08η5 Ππ8ν6 8 αἰ[εγεηί 5ουπΩ ναἰυθ. 


ΓΘΠΙ8ΙΚΣ Εχαοί νθ8ἰµθ οἵ Πιπι8ῃ 5ἰγἰα8 πιιςί ϱ8Ξθ8οΠ. 


------------ ἰη {866068 Ελληνικα 24/08/2024 
εικασια της τιµης ταχυτητας του ηχου. 
Η ταχυτητα του ηχουΞ1000 ανθρωπινες ὅρασκελιες/5εο. 


Η ταχυτητα του ηχου εικαζω οτι ειναι αμεσα συνδεδεµενη µε την ανθρωπινη ὅρασκελια.. 

Το µηκος του ποδιουΞ7Όσπι και δρασκελιαςΞήθοπι. ΗχοςΞ-240πι/5εο- 5ΟΟΧΤΟοΟΠΙΞΡΟΘ ὅρασκελιες. 

Το κεντρο βαρους του ανθρωπινου σωµατος ευρισκεται στην µεσοκαθετο καθε ὅρασκελιας δηλαδη στη µεσο. 
Άρα ενας ανθρωπος πρεπει να κανει 2Χ5ΟΟΞΊ000 ὅρασκελιες για 340πῃ. 

Παρατηρηση:Κατα την διαδικασια του ανθρωπινου βαδισµατος δεξι-αριστερο ποδι-δρασκελια 

σχηµατιζεται ενα νοητο ισοπλευρο τριγωνο πλευραςΞζΌεπι. 

Η ταχυτητα του ηχου στον ανθρωπο γινεται αντιλιπτη απο ενα οργανο του, το αυτι. 

Προφανως η αντιληψη αυτη εξαρταται απο το αισθητηριο οργανο του ζωντος οργανισµου. 

Συνεπως η γατα, ο σκυλος, η τιγρη, ο αετος, η Χελωνα, ενας ποντικος, ενα ψαρι κλπ αφου εχουν 
διαφορετικα οργανα ακοης εχουν αλλη τιµη ηχου. 


υποσηµειωσηΣΗ ακριβης τιµη της ανθρωπινης ὅρασκελιας πρεπει να ειναιΞξθδοη. 


